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3RD ANNUAL RONALD COREY CUP GAME 


The third annual Ronald Corey Cup hockey game between the McGill University 
Redmen and the Concordia University Stingers will take place on Friday, February 9th, 1990, 
at the Montreal Forum. The game will be part of an exciting hockey double-header which will 
feature “Les Anciens Canadiens” and the Petro Canada team of former NHL stars. The former 
pros will get the evening underway at 7 p.m. with the universities slated for an 8:30 p.m. start. 


The Ronald Corey Cup is emblematic of University hockey supremacy in Montreal. 
The idea to involve the Montreal Canadiens in the event was originated by Sir George Williams 
and McGill Alumnist George Springate. Canadiens President Ronald Corey enthusiastically agreed 
to have the trophy in his name, and in February 1988 the series began. 


McGill University took the honours in the first game, beating the Stingers 6-5 
before a full-house at the Concordia Arena. Mario DeBenedictis with 2 goals and 1 assist and 
Francois Olivier with 1 goal and 4 assists led the Redmen; Tim lannone scored his 40th goal of 
the season in the third period to put McGill up 6-3 and it proved to be the winner. Frank 
Sinfield and Andre Chartrain each had 2 goals and 1 assist for the Stingers. Last year the game 
ended in 5-5 overtime tie and the trophy was shared. Concordia overcame a 3-1 first period 
McGill lead to gain the tie. Todd Adams and John Gravelle had 2 goals each for Concordia while 
Richard Laplante added a goal and two assists. Paul Grech had 2 goals and 1 assist to lead McGill. 
This time a shootout will be held immediately following regulation time should the game be tied. 


This year, at Ronald Corey's invitation, Concordia moved the game to the Montreal 
Forum and combined the evening with the former NHL stars and with a joint Concordia and 
McGill Alumni reunion. 


With the tradition of the McGill-Concordia hockey rivalry, alumni participation, the 
support of Ronald Corey, and the Montreal Canadiens, the Corey Cup will be one of the premier 
sports event in Montreal every year. 
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le 11 décembre 1989 
SIEME JOUTE ANNUELLE DE LA COUPE RONALD COREY 


La troisiéme joute de hockey annuelle de la Coupe Ronald Corey, qui opposera les 
Redmen de l'université McGill contre les Stingers de l'université Concordia, prendra place le 9 
février 1990 au Forum de Montréal. 


Cette joute sera une partie intégrale d'un programme double qui verra les “Anciens 
Canadiens” disputer un match contre l'équipe de Petro Canada, composée de plusieurs étoiles du 
passés de la LNH. 


Les anciens professionels débuteront la soirée vers 19:00 alors que les universités 
sont cédulés pour 20:30. 


La Coupe Ronald Corey est le symbole de 1a dominance du hockey universitaire. L'idée 
d‘inclure les Canadiens de Montréal dans ce concours est originaire de George Springate, ancien 
de Sir George Williams et McGill. 


Le Président des Canadiens, Ronald Corey, a accepté d'associer son nom au trophée 
avec un grand enthousiasme. C'est alors que les séries ont vu le jour en Février 1988. 


L'université McGill a volé les honneurs dés la premiére joute, battant les Stingers au 
compte de 6-5, devant une salle comble 4 l‘aréna Concordia. Mario DeBenedictis fut le meilleur 
marqueur pour les Redmen, avec 2 buts et 1 passe, suivi de Franccois Olivier, 1 but et 4 passes. 
Tim lannone aenfilé son 40iéme but de la saison, 4 la troisiéme période, pour donner 4 McGill 
une avance de 6-3, avec ce but. Frank Sinfield et André Chartrain des Stingers ont chacun 
compté 2 buts et 1 passe. 


L’an passé la joute s'est terminé par un verdict nul de 5 4 5; le trophée a été alors 
partagé entre les deux équipes. 


Concordia a réussi 4 surmonter une avance de 3 4 1 que McGill affichait en premiére 
période, pour ensuite égaliser. Todd Adams et John Gravelle ont participé au pointage de 
Concordia avec 2 buts chacun alors que Richard Laplante ajoutait un but et deux passes. Paul 
Grech fut le meilleur des marqueurs de McGill avec 2 buts et 1 passe. 


Cette année, en cas d'égalité, i] y aura un fusillade, dés la fin de la joute. 


Cette année, sur invitation personelle de Ronald Corey, Concordia ira disputer la 
joute au Forum de Montréal. La soirée des anciennes étoiles de 1a LNH se tiendra en méme temps 
que la réunion des anciens de Concordia et McGill. 


L'esprit compétitif de hockey McGill-Concordia, la participation des anciens, l'aide 
de Ronald Corey et les Canadiens de Montréal fera de cette soirée l'un des meilleurs evénements 
sportifs annuel 4 Montréal. 


